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Anuncio - miércoles 30 de septiembre de
2026



Plan Provincial de Concertación Económica
Municipal para el ejercicio 2026. Mantenimiento y reparación de
instalaciones y servicios municipales

Aprobación definitiva del Plan Provincial de
Concertación Económica Municipal para el ejercicio 2026.
Mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios
municipales



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-71d124dd.pdf
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